
マイナスイオン発生の仕組み 


マイナスイオンによる消臭の化組み 


室温が安定すると、 

遠赤外線によるふく射熱で、 
じんわり身体のおまで 
暖めます。 


吹き出し□全面から 
ワイドに温風を < 
足ちとから \ 

吹さ出し、 

低く遠くまで 
暖かさを 
お届けします。 




遠ホふく射 


ン蜘妇 R イナスイオンによる消臭 J をマイナスイオンサインでお舶はしまず。… 


ド-遠ホモードとちマイナスイオン発生 

イオン消臭觀鑑 se やすらぎ暖房 
作すらぎ暖房 


マィナスィオンニオ《辦を 


或热线 


マイナスイオン 


ち滿力總 


aimacm 

取扱説明書 I 保証書別添付1 

石油遠赤ヒーター 
品 SAKF-PV4 己 3N 

〔強制通気お開放式石油ストープ） 

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうござ 
いました。ご使用の前にこの取巧説明書と保証書をよくお読 
みのラえ、ご家族全員で安全に正しくお使いください。 
お読みになった後、「保証書」とともに大切に保管し、必要な 
ときにお役立てください。 

保証書は r お買い上げ日•販売店名」などの記入を必ず確かめ、 
販売店からお受け取りください。 
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巧るとぎ消火 


(正しく使って上手に節約 ) 


使用厳禁 


ガソリン厳禁 
使用燃料:打油 


KEROSENE ONLY 



































































广必ずお守り < ださい j 

巧に注意していただをたいこと 

お使いになる人や他の人への危害-物的損害を未然に防止ずるたゆ、必ずお巧りいただくことを、次のように 
説明していまず。 


■表示内容を無巧しておった軌巧をしたときにをじるをきや損害の程度を、次の表示で区分し、拼明していまず。 


A ち巧 

-- - -\ 

この表示のおは、 r 人が死 t または重傷を負ラ危険、または义災の危険が 
切迫して生じることが想定される」内容でず。 

A 普告 

この表示のおは、 r 人び死 t または重傷などを負ラ可能性、または乂災の 
可能性が想定される」内容です。 

A 注意 

この表示の欄は、 r 人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される」 

巧容です。 

■お守りいただく内容の适巧を、次の給表示で区分し、説明していまず。 

/ - ^ 

& ® 喔 ® この絵表示は、してはぃけなぃ隙山内容でず。 

V 

この絵表示は、必ず実行していただく r 指示 J 内容です。 

J 


应を巧 MERj ] 


■ガソリン巧潔 

爆) 

KEROSENE ONLY 
ガソリン厳禁 


•ガソリン、混合油（ち機 
具用）など揮発性の商い 
油は、絶対に使用しない 
で < ださい。 

乂がの原因になりまず。 
打油 （ J 旧1号な油）を 
使用してください。 


A 薑き MIN 功 


ご巧用中 



• 換気せずに使用しつづけないで 
ください。酸素が不足すると、 
不完全燃焼し、一酸化炭素など 
び発生して中毒になるおそれび 
あります。 

I また、乳幼児や呼吸器疾患などの 
かたは、体調不良になるおそれが 
あ0ます。 

窓の凍結や地下室など換気び十 
分に行えない場所では、使用し 
ないで < ださい。 


■ スプレー宙厳禁 ■ちるとき消义 



♦ 殺虫剤などのスプレー伍を 
温風のあたるところに絶対 
に放居しないでください。 
熱でスプレー吿の圧力が上 
がり、爆発し、危険でず。 



参«るとをやか出ずるときは、 
必ず消义してください。 
予想しない事故が発生ずる 
おそれがありまず。 


A 含告 ( WARNING ) 

ご使用中 



♦巧類、紙などで温風吹出口や前面ガード、 
空気取入□をふさがないでください。 

巧類、紙などでふさぐと、異常燃焼や乂災 
の原因になりまず。 


■電源コード•電源プラグを傷めない 

0 § 辱づ ^ 

/曲げる、ねじる、引っ張るなど無理な力を加え\ I 
たり、高溫部に近づけたり、重い物を乗せたり 、I 
束ねたまま使用しないでください。 

また、電源フラグを巧くときはコードを持って i 
\引き抜かないでください。 / I 


•傷んだまま使用ずると、乂災や感電の原因 


になります。 

♦コードやプラグの修理は、販売店にご相談 
<ださい。 


■コンセントや配線器具の定格を超 
える巧い方や、交流100 vlim で 
の使用はしない 



♦たこ足配線等で、定格を超えると、発熱に 
よる乂がの原因になりまず。 


■ 巧源プラグは®実に差し込む 



• フラグはコンセントに根元まで差し込んで 
<ださい。また、傷んだプラグ-ゆるんだ 
コンセントは使用しないでください。 
•差し込みが不完全でずと、感電や発熱によ 
る火災の原因になりまず。 


■可燃性ガス使用厳禁 

Q # 石油遠ホヒーターを使用している 
部屋で、可燃巧ガスび発生するも 
の（ベンジン、シンナー）や、ス 
、| , プレーを使用しないでください。 

" 6/^ : 乂災や故障の原因になりまず。 



■めれた手で電源プラグの巧き差し 
はしない ， 



■ 電源プラグのお手入れをずる 

〇 參とさどき、フラグをなさほこり等 
を乾いた巧でふさとってください。 
♦フラグにほこり等びたまると、湿 
気等で絶綜不良となり、义災の原 
因にな0ます。 



■デジタル表示部に 「 H 83」 と 
表示した S 、 使用しない 


Q * 異常燃焼し、火災の原因になります。 
♦ 販売店へご連絡ください。 

















































































































A を意 (CAUTION) 


結油 



•給巧は必ず消乂 
してから巧って 
ください。 

乂災のおそれが 
ありまず。 


I 油漏れ植認 

〇 



♦給油□□金は正しく、確実 
に締めてください。 

•口金を斜めに締めたりずる 
と、簡単に口金がかれて、 
义災のおそれがあ0ます。 
♦給油ロロ金を下にして、油漏 
れびないことを確かめてく 
ださい。 


■居室内燃由 
禁止-給油 
時义気禁止 



の乂の気のないと 
ころで巧つてくだ 
さい。 

乂災のおそれがあ 
0まず。 


■を質した 
持ち巧しな油 
使用お禁 

Q 


•持ち越した巧油、 

I 灯油切がの油、 
水、ゴミが混入 
したな油などは 
使用しない。 

♦異常燃焼や故障 
の原因 i *" なるお 
それがあ0ます。 


■可燃物か S 離ず 


〇 



ふすまや障モなどの可燃物から 
上記の距離をとらないと火災の 
おそれがあ0まず。 


ほ用ずる場所 

■ スプレーや化学薬品を 
使用する場所で使わない 
(巧•美容院、クリーニ 
ング店、メツキ、塗装、 
脱脂、洗を工場など） 

Q 

フ□ンガスや塩素系溶剤は有養 
なガスの発生により、健康を害 
ずることになりまず。また、鏡 
やガラスなどを傷め、金属びさ 
びたり、繊維製品の変色、損傷、 
器具の故障の原因になることが 
あります。 


■高地（標高1500 m 
な上）使用禁止 

Q 


♦ 不完全燃がずるおそれがあ 
りまず。空気農度が薄いの 
で、正常燃焼の確認と換気 
にま意してください。 


■次の場所では巧わない 


0 


•水平でない場所、不安定な場所 
♦ 不巧定な物を乗せた棚などの下 


• 風のちたる場所や部屋の出入口、屋外 
• 可燃巧ガスの発生ずる場所•たまる場所 
• 人のいない場所筛室、飼育きなど） 



义災の原因になることがあります。 


• マントルピースなど石油遠赤 
ヒーターが 囲われる場所 
• ほこり、湿気、を属粉のをい場所 
• 活音波加湿機を使用している 
部屋 

♦ 

不完全燃焼の原因になることがあります。 


♦直射日光があたる場所 


♦ 

給油タンク内の空気が膨張 
し、巧油があふれ出て、油 
漏れの原因になることがあ 
0まず。 


4 


A を意に AUTI0N) 


ごほ用中 


カーテン、可燃物近接禁止 


0 



• カーテンや衣類•ふとんなど燃えやずいちのの 
そばでは使用しないでください。 

义災のおそれびあります。 

タイマー予約するとをも、可燃物びそばにない 
か確認してください。 


■ 温風が出口に異物を入れたり、 
放置したりしない 


0 


^@1 

三 別 

liH#" 


ら々 /夕 


• 温風吹出口や吹出口内部に紙、巧、フラスチッ 
クや、マッチ、ガスライターなどを入れたり、 
放置したりしないで<ださい。 

発乂や破裂の原因になります。 


異常時使巧禁止 

% 


0 



•ずずの発生、におい、炎の色など異常を感じた 
とさや油漏れがあつたときは使用しないでく 
ださい。 

異常燃焼のおそれびあります。 

運乾スイッチを「切」にし、崔源プラグを抜を、 
お買い上げの販売店へご達絡ください。 


高温部に手などふれない 


接触禁止 



燃焼中や消火直をは、湿風吹出□に手などふれ 
たり、内部に手を入れたりしないでください。 
やけどのおそれびありまず。 


温風に直接長時間 
あた5ない 


0 



低温やけどや脱水症がになるおそれがありまず。 
温風を直接吸い込まないでください。 

気分び悪くなる原因になることびあります。 


ふく射熱に長時間ちた5ない 


0 


♦ふく射熱に長時間あたると、低温やけどや脱 
水症状になるおそれがありまず。 


r 低温やけど J について 

拳比較的低い温度 （40 で〜60で）でち長時間 
巧ふの同じ所が熱せられると、熱い、痛いな 
どの自覚症がびなくてもお温やけどのおそれ 
があります。 

参次のよラな方は特にご注意を！ 

•乳幼児、お年寄り、皮ふの弱いち 
•眼気を誘ラ薬（睡眠薬、かぜ薬など）を服用 
されたち 

•深酒•疲労の激しい方 


特にお子さまやお年寄りなどのご自分で操作でき 
ないちが使用ずるときは、周囲の人が十分注意し 
て < ださい。 



養 li 


お使いになる前に 


養雲 


已 


































































































































A 注意 (CAUTION) 


ご使用にごし、て 


■電源プラグを巧いて 
消义しない 



■水をかけたり、 

重いものを柔せない 



■持ち運ぶとさは义を 
消して給油タンクを巧く 



•消乂後、送風び止まるまで電源 
フラグを抜かないでください。 
温風空気取入口や天板び高温に 
なり、やけどや故障の原因とな 
りまず。また、強いにおいがで 
る原固になります。 


• 水の入った容器や物を上に乗せない 
でください。水び巧部に入ると感電 
か玫障の原因になることびありまず。 
• 本体の上に乗らないでください。 
天板がへこんだり、やけどのお 
それびあ0ます。 


•傾けないよラに静かに運んで 
<ださい。特に階段などでは 
油焉れのおそれびありまず。 

参引っ越し等の運搬時は必ずな 
油を巧き、傾けたり、横倒しの 
が態で運搬しないでください。 


■熱に弱い巧面には 


石油遠赤ヒーターを使用している部屋では 


シリコーンを使わない 

Q 



マツトなどを數く 

〇 


♦本体おくでシリコーン配合の枝毛用コート液-化粧品-つや出し剤 
などは使用しないでください。燃焼部にシリコーン酸化物が付着し 
、異常燃焼や点乂ミス、途中消乂の原因になることがあります。 


•熱に弱い材寶の床面は変色、ヒ 
ビ割れ、そ0返0などが発生す 
ることがあ0まず。また、ほこり 


シリコーン配合の商品には下記のようなものがあります。 
ヘアケア商品（ヘアートリトメント、ムース、枝毛用コート液) 
ガラスクリーナー、制汗剤、カーワックス、化学ぞラさんなど 


やたばこの煙などで変色ずるこ 
とちありまず。保護のため熱に 
強いマツトなどを敷いてください。 


点巧-お手入れ-巧ま 


■ほこりの除去 


■廃棄ずるときは ■分解修理-改造の禁止 



♦燃焼-温風空気取入□フィルタ 
一は、過1回な上必ず掃除して 
ください。ごみ、ほこりなどで 
フィルターがつまると、異常燃 
焼のおそれがありまず。 


■保管時はな油を巧< 

〇 


♦ 保管ずるときや長時間使用しな 
いときは、必ず口油を巧いてく 
ださい。 （0^2 目ページ） 
傾けてたり、横倒しの状態では 
保管しないでください。油漏れ 
や乂災のおそれがあります。 


灯油を巧く 

〇 

• 本体を廃棄姐分ずるとをは、必ず給 
油タンク、油受皿内の灯油を市販の 
給®ポンプ等でおさ取ってくださ 
い。（ 0^ぺージ）巧油が入ったま 
ま廃棄するとリサイクルの際思わ 
め事故になるおそれがあります。 


■お手入れずるときは 
本体び;令えたを、 

里源プラグを巧いて 
か5行ラ 

電源プラグ 
を巧く 

♦感里-やけどの原因になること 
びあ0ます。 


分解禁止 

♦ 改造して使用しないでください。 
• 修理技術者 Lii がの人は絶対に分 
解、修理は巧わないでください。 
•故障、破損したら、使用しない 
で<ださい。異常燃焼や乂災の 
原因になることがあります。 


■長期間使用しないとき 
は電源プラグを巧く 

C 

巧源プラグ 
をあく 


• 乂災や予想しない事故のおそれ 
びありまず。 


C 刖面 ) 

給油タンク 
上ぶた 


マイナスイオンサイン 


給油タンクとつて 


給油タンク 


表示部-操作部 
(陳8ぺージ) 



上吹出口 
とつて 

遠赤パネルランフ 
前面ガード 
燃焼確認窓 



遠ホパネルランフ 


パンドル付 
給油□口金 


ミを置計 


•♦•ンパッキン(黒) 
《が油□□をの 
巧にあるか巧 
巧してくださ 
し、 



給油ロロ金 

□金八ンドル 
※なてたげ腹でず 


温風吹出 □ 


給油タンク受 


を面) 

電源プラグ 



7イナスイオンとは 


•マイナスイオンは森林や 
巧など自が巧の憩いの場 
巧に豊富に存なします。 
空気中でマイナスの霉気 
を帯びた超微粒子をマイ 
ナスイオンといいまず。 

通風空気取入□フィルター 
(燃焼-温風空気取入口） 


コー ド ホルダー 
コー ド ホルター. 
善し込み巧 

室温センサ 




※お手入れのときに必要でずので、なく 
さないよラ保管してください。 

^使用しないとをは、コードホルダー差 
し化み巧に引つかけておいてください。 


送風フアン 


スぺ—ヴ— 


本体が壁に密着しないように、 
ス ペー ヴ ーを 図のよラにして、 
お使いください。 

スペー ヴーは取 0がさないで 
<ださい 


お願い （ NOTICE ) 


本かをひをずらないで<ださい。 

床面、畳、じゅラたんなどを傷つけたり、本体底面の 
望装びはがれて、さびの原因になることびあ0まず。 


































































































































































各部のなまそとはた 5 を 


表示部 
操作部 


表示部は説明のため、全部表示したものです。実隐の運転のとをは該当部分び表示されまず。 


eco ポタン•ランプ 


♦ eco 運転に使用。 

( 陣 17 ぺージ） 

魚の : eco 運転中。 

♦ 3 秒間押ずと時刻合わせに 
なじます。 

( 励 1 日ぺージ） 


暖房モードボタン•ランプ 


ボタンを巧ずごとに 
r 自動」 • 惜航 ♦ 「温風」モード 
に切り換わ 0 ます。 

( 献 16 ぺージ） 

♦自動ランフ 

庶の : 「目動」モードで運転 
しているとを。 

♦遠赤ランプ 

魚の : r 遠ホ」モードで運乾 
しているとさ。 

•湿風ランプ 

庶口 ) : 「湿風」モードで運転 
しているとを。 


給油ランプ（文宇ランプ) 


庶巧 ) ：油切れ予毎。 

( 給油タンクが空の状態） 
( 庶。ページ） 

目秒間 

消乂が近いとき、または 
油切れ消义時。 

油切れ消乂時はデジタル 
表示部に rui 3 j を表示。 
( 励 22 ページ） 

1 日秒間 


遠ホパワーランプ 


•遠ホパワーランフ 

の： r 遠ホ J モードで運転しているとき、 
「強」、伸」、闹 J で遠ホパワーを 

( 3 または臣 ) で碰、 r 中」、協」 
に切り換えられまず。 


溫度/遠ホパワー 
タイマー調節ボタン 


時計の時刻合わせ、遠ホパワー 
の調節、温度調節 • タイマー予約 
の時刻合わせに。 

( 原 10 、 16 、 17 、 1 S ぺージ） 


運おスイッチ 
運転ランブ 


運転開始（点义)、消乂 
するとさに。 

(0^14、15ぺージ) 


( 12 ) 

( 点滅 ) 

( ill ) 


中 

巧障.異常時 
停止中 


国国圖 I 


時刻合け 
に砂巧し) 





就 m 離^^ 

BBlH 




鱗 




シ 


ク u —ニングボタン 


♦ クリーニング（から焼き）の 
とさに使用。 

( 蚊 26 ぺージ） 

♦ マイナスイオンサインが点灯 
中に 3 砂間巧ずとマイナスイ 
オンサインを消灯できまず。 
( 瞬 14 ページ） 


タイマーボタン 
ランプ 


タイマー予約の開始、取り 
消しに。 

(励 18 、 1 目ページ） 

d®: タイマー予約 - 
タイマー運転中。 

通還)：タイマー運転の 
終了予告。 


巧油ランプ I 換気ランプ 
(文字ランプ） I (で字ランプ) 


广 ピーピ ー ) 
10 秒間 


魚灯）：巧切れ消乂ま 
での運乾時間 
のめやずをデ 
ジタル表ホ部 
I し表の 0 

®i ): 給油をお知ら 
せするブヴー 
び鳴っている 
とを。 

( 陳 13 ページ ) 


き巧の換気が必要 
なとき、不完全燃 
焼防止装垣が働 < 
と巧 HD 
自動消乂しまず。 


デジタル表示部 


運転スイッチ r 入 J— 設定温度と室内湿度を表示。 
運転スイッチ「切」 —— 現在時刻を表巧。 

:( コロン）が点巧。 
チャイルドロック時一に!]を表示 
タイマー予約時 — 設定時刻を表示。 ( 約 10 秒間 ) 
給油タンクが 

「空]になったとを一残りの運馬時間のめやすを 
表术〇 

I 少なくとち表お時間た让燃、 
^ 焼しまず。 ( 11 が 13 ぺージ ）/ 

故障-異巧時 - 自己診断表示記号を表示。 

( 豚 22 、 23 ぺージ） 


スピ-ド点义ボタン3時間延長ボタン 
ランプ I ランブ 


故障.異巧時 


点乂時間を早めたい 
とさに。 

(OS=" 20 ぺージ） 

( 12 ): スピード点 
乂をセット 
したとを 


•運括を継続•延長ずると 
きに。（原 M 5 ぺ—ジ） 

®D: 消し忘れ消义装置 
による消火の予告。 
(ピ ピツピピツ） 

10 秒間 

庶か 自動消乂中。 

• 3 秒間巧ずと、チヤイル 
ド□ツクにな 0 まず。 
(原 15 ぺージ） 


雜 
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ご使用前の準備 

点义ずる前の準備と巧認 

石油遠ホヒーターを取り出ず 

■各部の包装部材を全て取り除きます。詳しくは、箱上面の「開こんのしかた」をお読みください。 


2 

3 


巧のことは、工場での燃規テストによるもので、異常ではありません。 

• 油受皿に少量の灯油が残っている。 

• 給油フイルターがめれている。 

♦温風吹出口より見える燃焼筒（がをかこんでいる筒）が変色している。 


水平を確認ずる 

♦ か平で丈夫な床面に設置してください。 

♦か平でないときは、水平な場所に移動ずる。 

里源プラグをコンセントに差し込む 


交流 ^oov 



コードホルダーを開き、電源コードをのばして差し込む。 

電源コードを束ねたままにしないでください。 

>!お iBia 

•電源フラグをコンセントに是し&むと、デジタル表示靴〔 「 U 10」と表示し、運転ランプが馬おずること 
がありますび、運転スイッチび「入」になつていたためで、異常ではありません。 

運歷スイッチを押して、 r 切 J にしてください。デジタ J 慷示部がになり、運転ランプが消なします< 


ご使用前の準備 

時計の合わせかた 



〇 


© を3秒間巧ず 


2 


時巧哈せ 
に巧巧し) 


g または@を巧し、 
時刻を合わせる 

•時計を進めるとさは巨)を押し、 

ちどすとさは g を押ず。 

• 1回巧ずごとに1分単位で変わります。 

•押し続けると、10分単位でをわりまず。 
〇 

eco ) ホ巧す 


3 © 

時を措包 
はけ巧し) 


ぐ 

デジタル表示部 

•初めて使用ずるときや、 


\|/\|/ 

■ 

\|/\|/ 

電源フラグをコンセント 


/|\/|\ 

• 

/ TvT \ 

から巧を再度差し込んだ 

\ 

点滅 

とを点滅しまず。 ， 


口口] 


UU 


最ネ刀、午前5時00分が点打 
しまず。 


画.•國 


〈現在の時刻び 
午後3時30分の場合〉 



励时 a 


♦ 電源フラグを抜くと、再度時計の時刻合わせをやりなおす必要がありまず。 
♦夜中の12時の場合、表示は [ CI : になです。 

m 


ご使巧前の準備 

使用燃料について 


燃料は必ずな油 ( J ほ1号な油)を使用してください。 




N 

ガソ U ン廣禁 

ガソ U ン JR 禁 

ガソリン、混合油（度機具用）など揮発性の 
高い油は、絶巧に使用しないでください。 
义災の原因になりまず。 

_ J 


な油とガソリンの見分けかた 


指先につけ息を吹きかける。 

(乂の気のない所で巧ってください。) 


f 打油は 1 

ガソ U ンは 

t めれたまま， 

1ずぐ乾く 



f 区別がつきにくいときは、お買い上げ、 
V の燃料店にお問い合わせください。 I 


A を意に AUTI0N) 


を質む油-不純な油は使わない 

0 変質した持ち越しな油 
使用厳禁 

• 異常燃焼や故障の原因になることがありまず。 


変質巧油 

♦古いな油牌シーズンより持ち越した灯油） 

• 曰光の当たる場所、高温の場所で長期間保管した巧油。 

I 特に乳白色のポリ容器や容器のふたをあけて、 
、長期間保管したちのは巧質します。 } 

極度に変質したものは黄色昧がかつ反ら 

醒っぱい臭いがしまず。 


•点乂しにくくなったり、白煙が出ます。 

♦消义時のにおいび強くなったり、点火してち 
ずぐ消えたり、暖まらないよラになりまず。 
•燃焼び悪くなり、においびしたりして、巧全 
装置び作動しまず。 


不純巧油 

♦灯油！; i がの油（てんぷら油やおが油、重油、 
ガソリン、シンナー)などびほんのわずかでち 
混入した灯油。 

♦水やごみ、ドラム巧のをびなどが、ミ昆入した巧油。 
• 巧油水な剤や助燃剤を添加したな油。 


万一を質な油ゃ不抑な油を巧用したときの処居 

不良な油を除き、給油タンク、油受皿の内部をきれいな巧巧で巧い、クリーニング（か5おを）をして 
からご使用ください。（吕6ページ「クリーニング（から焼を）」） 

それでも効果のないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。（分解•点巧が必要です） 

な油の廃棄処分は、灯油をお買い求めになった販売店にご相談ください。 


変質灯油、不純灯油び原因でサービスを巧巧されたとをは、保証期間中でち 
な証の対まかとなりまず。_ 


な油の保管のしかた 


义気、雨水、ごみ、高活及び直射日光を进けた場所に化ず保管ずる 


巧油は翌シーズンに持ち越さない。 

シーズン終了前に使いをつてください。 

巧油は直射日光を度け、青やホなど着色された 
ポリ容器（灯油用）で保管してください。 

ポリ容器のふたは確実にしめてください。 


ポリ容器に雨水が 
かからないよラに。 
ポリ容器のな油に水 
び混入し、燃焼不良 
の原因になります。 



良い保管悪い保管 












































































































c 巧用前の準備 

給油のしかた 

_必ず消义してから行ってください。_ 

1 巧油タンクを取り出し、 

逆をにし、□巧をはずず 

。\夕巧巧 t 給油□日金のは示~しなたつ 

① 口金八ンドル初こぞり、 ③ A 印と「開く J の▽印を合わせ、 
下へなく巧しっけなが5 口を八ンドルを上に持ち上げる。 

左へ90離す。 .1 V 

/ / U Ys ▽巧を合わせる 


參臟中に給油タンクを取り出すと、給油廠肖乂装置 
が作動し 「 U 12」 を表をし消义しまず。 

♦給油タンクを取り出ずとさは、こぼれた油まふを取る。 
♦ 口金に砂やごみがついたり、入ったりしな 
いように注意ずる。（回転が重くなりまず) 
•給油口、口金にさび、をお、回転不良およ 
び破損がないか確認する。 

(0^24 ぺージ r 給油タンクの点紛） 


巧し 
なが5 


を作0,綺] 



2 


I III m ) III I (r 

給巧ずる • 総由タンクを下図のようにして、 
& ミ由置計を見なび5、上限をこえな 

1 いよラに給油する。 



•総を口 


油里計 


油び入ると 
黑< をわる. 



胤タンクとつで 


給油タンク 


クロ金を紐める 


( ハンドル付給油ロ ロ金の締めかた ) 

① AEP と「開く」の▽印©□金八ンドルをにぎり、下へ巧し 
を合わせる。 つけなび5ちへ90度、とまるま 

\ で回し、 A 印と「閉じる」の0印 

V を合わせる。 


巧し 

ながら 


催 


4 


巧油タンクを本体に g かにちどず 

•繳由タンクとってを前を方向に合わせ、本 
体にセットずる。左ち方向は決まっています。 
•打油が油受皿に入るまで約1分待って点乂ずる。 


□金の周囲に青色の線が出ているのを 
確認する。 



• A 印と「閉じる」の〇印が合っている 
ことを確認ずる。 

• こぼれた好油はよ<ふを取る。 

• 口金を下にして、灯油漏れがないか確認ずる。 
•青色の綜が出ていない場合は、もラー度締め 

直してください。 

fe 細は a 

• 給油□周进びをか黄色くなることび 
あ0まずが、異常ではありません。 

•□金が確実に締まっていないと、□をか 
5灯油が漏れて火災のおそれびおります。 


12 


給ミ由タンクの巧がな < なつた時表示 


2 

3 


屈拓 I と博通]表示が点む。ブザーが5秒間鳴り、デジタル 
表示部に油切れ消乂までの運転時間のめやすを表示しまず。 
• 30 と表示。残り燃焼時間は約30がの意なでず 

表示は30、20のように10分きざみで切り替わってい 
きます。20のときはブザーび己砂間鳴ります。10に変 
わって油切れ消乂までは10の表示を続けます。 


巧油切れび近づくと、ブザーが5秒間鳴り博通!が5秒間点 
滅後、点な。び点滅します。 



点巧を、就 



• 口金八ンドルを利用して給油タンクを持ちはこぶとを、1本では不巧定となりまずので2本の口金八ン 
ドルを持ってください。 

• 給油□が変形しまずと油漏れの原因となりまずので、ぶつけたりしないでください。 

参給油タンクを落とずと、油が漏れたり、ヶガをすることがありまずのでご注意ください。 

• こぼれたな油はふいてください。 

• □金の周巧やくぼみに灯油がこぼれた日、布などでふき取ってください。 

下に向けたとをこぼれまず。 

• そのとき、スキマに指を差し込むとケガをしまずので注意してください。 



ご使用前の準備 

給油のしかた 

必ず消义してか5行ってください。 


残り燃焼時間表示について 



13 












正常燃規（青色の炎） 

• 次のよラな場合は異常ではありません。 

=>黄色のがが時々まじる。 

=>弱燃焼時に網の部分びホく見える。 

異常燃焼（黄乂燃焼） 

• 次のよラな場合は異常です。 

=>大きな黄乂が出る（すす発生の原因になります) 
=>音やにおいびずる。 

♦運乾を止めて、お買い上げの販売店へ連絡して 
<ださい。 


<姑阳3 


お願い ( NOT に E )^ 


•点乂時、「パチパチ」と音がしたり、数回 r カチッ」 ♦超音波加湿機を使用している部屋では石油 
と音びして、お部屋の照明び一瞬を化ずることびあ0 遠赤ヒーターを使わないでください。 

ますが、異常ではありません。 ホお色の炎になったり、が質によっては石油 

♦運乾スイッチを「切」にした状態でも、約 3 W の里力を 遠赤ヒーターが故障ずる原因になりまず。 

消費していまず。 

•マイナスイオンサインを消したいとを 
運転中にクリーニングポタンを3秒間巧してください。 

再度3秒間巧すと、点なします。 


la 


肖义ずる 


(§) 


を押ず 


消义 


•運乾ランプび消な。 

•燃焼が停止し、一旦送風が止まり、再度送風して約3.日分 
を運転が停止しまず。 

•運転スイッチを「切」にしてからマイナスイオンヴインが 
しばらく点滅しまず。 

•遠赤パネルランプが点巧している状態で消乂したときは、 
徐々にランフび消巧します。 


ルげ!1リ b 


延長する 


部屋の換気をしてか5 


感 


を押ず 


ま全のため運乾開始後3時間で自動消乂しまず。 

(消し忘れ消乂替置により、万一の事故を防ぐ/■こゆ)/*^ 

• 運馬ランプが消なしまず。 ( S ) 

• 3時間延長ランフが点なしまず。 

• 運転中はいつでも押したときか5 

3時間運転を継続でをまず。 ^丄/ の户 

• 2時間4己分経過したとき ^ 声/端 

3時間延長ランフが点お。 延長； （10 秒居 


9ピピッピピッ） 
(10 秒間） 


この時に^を巧ずと、 

消乂せずに運板を3時間継続でをまず。 

•自動消乂したとき ( g ) を押ず。， 
3時間延長ランプが消な。 I 

巧したときから3時間運転します。 


愈 


す Kn 'の！ お子さまのいたずら巧作を巧ぐことがでをまず。 

チヤイルド □ ノクのし D 7 L 滿中でも游してし、なぃときでも、チャィルド 

樹 B りをピット,、う音び •デジタル表示部に四と表示し! 

鳴るまで約3砂間巧ず r I :にし 


巧杞中でち追転していないとをでち、チャイルド□ックでをまず。 

• デジタル表示部に四と表示します。 

1•卜, 

_|- [L lJ 


取り消すときは再度 ( D をピーという音が 
鳴るまで約3秒間押す 


デジタル表示部の四という表示が消えまず。 


§1脚巧& デジタル表示部に四を表示しているときはずべての操作ができません。 
•ただし、運転中は運転スイッチを「切」にでさまず。 

•チャイルド□ックを取り消さないと、運転スイッチは入りません。 

♦空源ブラグを巧いたり、停巧した場合、チャイルドロックは取り消されまず。 


1 已 











ii モードの切り巧えのしかた 

「自動」、「遠赤」、「温風」の3種類の暖房モードを選べます。 

隙独/6 お獲5/巧 I が/旅/の_化 


使いかた 

室温調節のしかた 

「自動」または r 温風」モードで室温調節できます。 


窒巧茲/巧 


〇 〇 




I 旨國.. 




1) 憩攝 さなくてょぃ) 

>運乾ランプ点巧。 


ク 

•巧ず 


を巧ず 


押ずごとに 

「自動」一 r 遠ホ」一 r 温風」一「自動」…® 
順に暖房モードが切り換わります。 

i=tpJ I ‘ I n I 


■4 OZ] 今 ^^ 命 CI3 — 

[―,: ) E ‘;」固！! 


•「自動 J モードにずると 


設定温度に応じて、 r 温風」と「遠赤」の両方の 
モードを自動的に切り換えて室温をコント□ール 
しまず。 


»「遠ホ J モードにすると 

遠赤ふく射と微温風でお部屋を暖めます。 

"温風 J モードにずると 

設定温度に応じて！^」〜「弱」の運転を自動的 
に巧い、室温をコント□—ルします。 


做別 pia 


r 遠赤」モードの「強」または「中」に設定され 
ていても室温表示が3ぴ Ci ^ Lb のとをは、「弱」で 
運転しをす。 

r 遠赤」運転中は上吹出□からお部屋の空気を循 
環させる微湿風と温風吹出口か6足もとを暖める 
温風び出ます。 


遠ホパワー調節 


「自動」 ランプ点灯。 

12でか53日での範囲で室湿調節ができます。 
室溫が設定温度になるまで「湿風」運転になりまず。 
設定温度になると r 遠赤」運転になります。 
「遠ホ」運乾中は遠ホパネルランプが点なしまず。 


惟赤」ランプと遠赤パワーランフが点灯。 
運転開始後約2分間は r 温風」運転になり、 
その後「遠赤」運転になります。 

遠赤パワーランプは g 、臣）を押すと、 
「強」、 r 中」、 r 弱 J の3段階に切り換わりまず。 
(3 を巧すと弱<なり、巨）を押すと強く 

r 遠ホ」運転中は遠赤 Sm — mH 
パネルランプが点な y ■挡 ■ y 
しまず。 日□圆 


「温風 J ランプ点な。 

12 でか 530 での範囲で室温調節ができます。 


r 遠ホ」運転しているときは、前面ガードがホく 
なりますが、遠ホパネルランフび点丹しているた 
めでず。 

(遠ホノ巧、ルランプの消費電力は最大で約1 W です) 



*制 1&13 

♦電源プラグをコンセントか5抜いたり、停電した 
とさでち暖房モードと設定温度は記憶されていま 
す。再度セットする必要はありません。 

•室温の表示は、室内平均温度のめやすです。 

設置条件等により必ずしち寒暖計の温度とは一致 
しません。 

•給油ランプが点巧しているとを、燃焼は「弱」に 
なりまず。 


♦室溫が crciiTF でも「 0 」が表おされまず。 
•暖かい曰（秋□や春先など）狭い部屋でご使用に 
なる場合、室温が設定温度より上昇することがあ 
ります。（暖房負荷がルさいために、弱燃焼でち 
暖めすぎになります）このよラなときは eco ボ 
タンを押して < ださい。 


使いかた 

eco 運巧のしかた 

暖めすぎを防止して、節約暖房したいとをにご使用ください I 


を巧ず 

v ^/ 入ノ健転中は押さなくてよし、) 
•運転ランプが点巧。 


ご）を巧ず 


• eco ランプが点なし、 eco 運転を開始 
します。 

•運転スイッチを「切」にしてち、一度セッ 
卜すれば記憶されまず。 

•取り消す時は再度ボタンを巧してください, 


麻阳巧 

• eco 運転中は室温が設定温度より低めに（最大 
2で）表示することがあります。 

•タイマー予約にすると eco ランプは消巧します 
が、 eco 運転は取り消されません。 

•電源プラグをコンセントから抜いたり、停電した 
とさは目 C 0 運乾の設定は取0消されます。 

♦設定温度より 3 で上がると消火し、設定温度より 
rc 下びると点火します。 

eco ボタンを押すと、時間に関係なく上記条件 
になると eco 運転にな D まず。 

• r 遠ホ」モードのときは eco 運乾できません。 
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タイマ - M 


タイマ-府 


旨國 .1 


圃函圃 

追ホバワ- 












化いぴに 

タイ7—モ約のしかた 

あ5かじめお部屋を暖めておきたいときにご使用ください。 



タイマー 
モ約時刻の 
、をねせかた 


現在の時刻を確認ずる 

(原10ぺージ） 

• 瑪巧の時刻を合わせていないときは 
タイマー予約で定ません。 


2 (§) 


を押ず 

(運乾中は押さなくてよい) 



たかタイ7—機能 


お目ざめの時には暖か<なるよラに、予約 
した時刻より早く（日〜1已分前）運転を開 
始しまず。 

室温が1目た未満のときはその曰のお部屋の 
溫度によって点乂する時刻が変わ0ます。 
室温が16で ULh のときは予約した時刻に運 
起を開始しまず。 


•運起ランフが点の。 

•運転スイッチが「入」になっていないと 
タイマー予約でをません。 


^ @を押ず 

• タイマー气、ノづ点巧。 

• デジタル表示部の設定時刻が点滅。 

巧願 

( —または +) を巧し、 
時間を設定ずる 

♦ 臣)を押ずごとに進み、 (3 を押すともどりまず。 
• 1回巧ずごとに10分ずつ変わりまず。 

•巧し続けると表示が連続してをわります。 

• 約5秒後運起ランプが消灯し、燃焼中の場合 
は自動消乂しまず。 


r 時」 r 分」び点滅している間に合わせて 
ください。 

(例)午前6時30分に予約したいとき 
デジタル表示部の表示を 

b ] ••を巧に合ゎせる 

約已秒を自動的にタイマー予約になり 
まず。 

タイマー予約時刻の設定だけしたい場合は、 
© を巧してタイマー予約を取 D 消して 
<ださい。 


お願い （ NOTICE ) 


• 停*したときや電源プラグを巧いたときは 
(再巧巧を追転ランプ点魚） 

デジタル表示部に 「 U 10」が表示されまず。 
運転スイッチを「切」にし、手順 rij か5 
やりなおして < ださい。 


♦ 地果や強い街巧びあつたとさ 
給油タンクを巧いたとを（運拓ランプ点滅） 
デジタル表示部に 「 U 12 J が表示されまず。 
運転スイッチを入れなおし、タイマーポタンを押 
してください。 
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タイマーモ約、 
のしかた 


ま全のため約1時間で 
自動消义しまず。 


1感激£ 


(運起中は巧さな < てよい) 
運転ランフが点な。 


く^をろを押ず 


タイマー予約時刻が点滅し、 

約已秒後「ピピッ」と音が鳴0、 

運転ランプが消なします。 

燃焼中の場合は、自動消义します。 

• 々イマ—ンづ捕巧。 

•タイマー予約時刻を表示。 （10 秒間） 

♦約10秒をに時計表示に切り換わりまず。 

♦ 室温が低いほどあったかタイマー機能によ 
って予約時刻よりち早く運転を開始します。 
•ピーピーと10秒間鳴り、タイマーランプ 
点滅。 

♦運転ランプが消な。 

• タイマーランプは点'為のまま。 


燃焼中に(タィ 7 -)を押ず 

•タイマーボタンを巧して、タイマー運転を 
取り消してください。 

• タイマーランプがミ肖;打します。 


タイマ—運転中 


く 


予約時刻になると自動的に点义 


消义ずる10分前 


約1時間燃烧し、自動消义 

自動消义させずに 
続けて暖房したいとをは 


タイマー 

り J (©を再醜ず 


6お■お た^ 


タイマーランフ消灯。 
運転ランフ点灯。 

約2分を自動点乂しまず。 


♦ 毎日同じ時刻にお部屋を暖めておをたいとき 
運転スイッチを r 入 J にし、タイマーポタンを押 
ずだけで予約でをまず。 

♦ タイマー予約後にタイマー予約時刻を変更したい 
ときは運転スイッチを入れなおし、18ページの 
手順「3」か5やりなおしてください。 


タイマーモ約時刻について 
蛋源プラグを巧いたり、停至した場合は現在の時 
刻を設定しなおしてください。タイマー予約時刻 
は一度セットずれば記憶をれますので、予約しな 
おず必要はありません。 


使いかた 


Q 

















































巧いびに 

スピード点义のしかた 

早く点乂したいとをにご使用<ださい。 



r 


A 


スピー ド点义 
のしかた 


あ6かじめ 

獲)を》しておく 


スピード点乂ランプ点な。 

再度押ずとスピード点乂は取0消され 
まず。 

スピード点乂ボタンを巧してから10 
分経適しないとスピード点乂機能は働 
をません。 


2 逼) 


を押ず 


運乾ランフび庶灯。 

約10秒後 

自動点乂し、湿風がでます。 


スピード点义とは 


•お出かけ前にあ5かじめ（運転スイッチを 
「入」にずる10分上前)、スピード点乂 
をセットしておけば、か出か5帰ったとき 
すぐに点火でをまず。スピード点乂は約 
10秒で点乂でをまず。（通常点乂は約2分) 
♦点乂時間を早めるため、運おスイッチび 
「切」でもバーナーを予熱ずるしくみにな 
っていまず。 

そのため平巧1 00 W の電力を必要としま 
す。 

節電のためスピード点乂を必要としないと 
きは、取り消してください。 


i 




广 


スピー ド点义の 
巧りおしかた 


(§) を再度巧ず 


献リは a 

■スピード点乂ボタンを押してか5吕4時間じ I 巧に 
点乂操作しないと、スピード点火は自動のに取り 
消されます。 

■下記のことはパーナーを予熱しているためで、異 
常ではありません。 

♦時々、 r カチッ」と音がして、お部屋の照明が 
一巧を化ずることがおりまず。 

•本体び約已〇たぐらいにな0まずび、異常では 
ありません。 

• においがずることがあ0ます。 


■電気のむだを防ぐため、次の場合は予熱しないよ 
ラになつていまず。 

タイマーホ約中 

•スピード点乂ランプは消なしまずが、スピード 
点义のセツトは取り消されません。 

♦タイマー予約を取0消してち、スピード点乂ラ 
ンプは点灯しまずび、予熱していないためずぐ 
にはスピード点义はしません。 

燃焼巾 

•スピード点乂ランプが点なしていまずが、予熱 
していません。 


故障かな？ 

修理-サービスを依頼されるまえに次の表に従ってもう一度お確かめくださし、。 


广 現を 1 


[原因（巧を装 B ) ] 

( 化肪法 ) 

点义ゃ消乂のとさ 

•運乾ランブが点なしない。 
♦点义しない。 

V J 


• 3時間延長ランプび点のしていませんか？ 

(ミ肖し忘れ消火装！■が作面） 

r も.、 

運転スイッチを入れなおず。 
または3時間延長ポタンを押す。 

時 

• 巧源プラグび巧けていませんか？ 

•給油タンクが入っていない 
•チャイルド □ ックしていませんか？ 

>も[電源フラグをコンセントに差し化 ta 
r (給油タンクを入れる。 ） 

(チャイルドロックを巧り消ず。 ） 

r ^ 


♦ 油がこぼれたままになっていませんか？ 

♦ 巧費灯油や不純な油を使用していませんか？ 

: 

、おいた巧で竞全にふき取る。 ） 
[新しい巧油と入れかえる。 ] 

♦ においがずる。 

4 

♦給油タンク受、油受皿に水びたまってい 
ませんか？ 

’1. • 

給油タンク受、巧受皿の水を巧 
i く。（0^25、2目ぺ-ジ） 

し ^ 


• 運転中や消义直をに軍おプラグをコンセ 
ントか5巧をませんでしたか？ 

• / ' 

運転中に ち おプラグをコンセン 
卜からなかない。 

♦初めて使用ずるときや、シー1 
ズンはじめに使用ずるとを煙 
やにおいが出る。 

\ 

Y 

f 、 

• 耐热塗料やほこりが巧けるためでず。 

， J 


f ♦点乂時、消乂時に「カチャ J 1 
と音がずる。 J 

♦、, 

• ノスルを開閉ずる弁の音でず。 

[ - 

冥巧ではお0ません。 

【♦ r パチパチ」、 r ポッ」音がずる。 ] 

； 

[• 点乂放 B や点义時の着义の音でず。 ] 

- 


(♦「ピチピチ」音がずる。 ] 

‘ 

[ •点乂時、消乂時に金ちび伸び痛みずる音でず。 ] 



♦ スピード点义をセットしたのに 

j 

•スピード点火セット中に停呈や地お、強 
い街摩がありませんでしたか？ 

占.、 r 

運拓スイッチを「切」にして、 
i スピード点义をセットしなおす 。 j 

スピード点义しない。 

V J 


• 点乂ずる10分 LU 上前にスピード点乂をセ 
ットしてありましたか？ 


点火ずる10分！; Lh 前にスピード1 
i 点火をセットしておく。 

燃焼しているとを 

•消乂ずる。 

、♦ランフび正しく働かない。 

1 

• 電源に異常な雑音が入った。 

峰 

お源フラグをコンセントか5巧 
、き离度入れる。 

•点乂しても燃焼が弱く、部屋 


• タールが巧着していまず。 

!'■ 

f クリーニングずる。 (0 這=2已ぺージ )) 

が暖ま5ない。 

•炎の状態が悪く、黄义燃焼や 

> 

•燃焼-温風を気取入□フィルターがほこ 
りでつまっている。 


燃焼•湿風空気取入ロフィルター 
、を 掃除する。 

においが出る。 


t 参換気不足のためでず。 


f 換気ずる。 ） 

(• 燃焼部の一部がホくなる。 ] 

: 

〔•がにおせ5れるためでず。 ] 

:; 


〔•「コトコト」音がずる。 

； [• 巧放ポンプが動いている音です。 ] 

:、 


• r ボコポコ J 音びずる。 

V J 

•: y ’ 

• 燃焼中や消义をに迎受皿に巧油び流れる 
. 音でず。 

r : t 

■ 

異常ではありません。 

f -- ■ - ■ 1 、 

•「ピチビチ J 音がずる。 

山;' 

•燃巧里び巧化した時に金厲び伸ぴ縮みず 
、る音でず。 

1 

r 


「シュ ー 」音がずる。 ] 

胆^ >1 ♦ 気化した打油び吹を出ず音でず。 1 

い、 




• 油切れになっていませんか？ 

岭 {給油ずる。 （0 S ="13 ベージ） ) 

•室內温度表示が異常である。 

苗’ > 

• 室温センサーび直射曰光にあたっていま 
せんか？ 

ふ 

'直射日光のあたらない場所に巧 
i 動ずる。 



• 本体に逆風びあたっていませんか？ 

1 岭 〔本がに触びあた6なし、ようにずる。) 

r # マイナスイオンサインび点巧しなし、。 ）峰 消灯に苗淀されていませんか？ 

1 ホ(段定を巧おずる。(【原^14ページ)) 

タイマー ホ 約しているとを 

'• タイマーを予約したのに運 S 1 
、 しない。 

崎 

• タイマー予約中に停谭ゃ地*-強いおお 
びありませんでしたか？ 


法転スイツチを入れなおず。 


• ULh の巧目にしたがって、処■してもち巧がなお6なし用合は、お貝い上げの販売店までご連巧くださし、。 


21 


20 



















































異常のお巧 5 せと処百のしかた 


デジタル表示部に自己診断表示び出た6… 

ま全装 B が作動ずると、運乾ランフび庶滅し、自動消乂します。 

また、デジタル表示部にが障•異常の原因（自己診断表示記号）がアルファベットと数字で表おしまず。 



異常のお知らせと処置のしかた 




•燃焼•温風空気取入□フィルターがつまっていませ I 
んか？（不完全燃焼防止装 B が作動） 

•燃焼部にシリコーン酶化物が付着していまず。 

揮発性シリコーン配合の巧毛用コート巧‘化粧品-, 
つや出し剤などを使用していませんか？ I 

• 里磁ボンフにごみがつまっている。 


燃焼’温風空気取入ロフィルター 

を掃除する。 （(1^25 ページ） 

-,- 夕 


本体内部の点巧が必要です。 

お貫い上げの販売店へご連絡く 
ださい。 





上記の処置をしても、繰り返し表示ずるときや運転しないとをは、表示内容を確認して、運乾スイッチを 
「切」にし、空源プラグをコンセントか5抜いて、お質い上げの販売店へご連絡ください。 


































日常の点巧とお手入れのしかた 
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的入れ苗 


• 本体が冷えた後、電源プラグを抜いてか5行ってくださし、。 
• 電気部品やを全装置は絶巧に分解.調節しないで<ださい。 


週1回 
な上 


燃巧.温風空気 
取入□フィルタ I 
の掃除 


ほこりは掃除機で吸い取る。 

燃焼-湿風空気取入ロフィルター 



掃除機 

♦ 取れにくいほこりは歯ブラシなどで落と 
しなが!5、掃除おで吸い取る。 

•巧龐™ 

♦灯ミ由や灯油でめれたほこりは、絶対に掃 
除機で吸わせないでください。 

室温センサーを巧げないよ5に注意して 
<ださい。 

•運転中は掃除機で燃焼-温風空気取入口 
フイルターの掃除をしないでぐださい。 
異常燃焼を起こしまず。 


1シー プ、 ,1こ 餘由タンク受の掃除 

0^01=1 • 打油に水やごみが混入 

■- ずることびありまずの 

で、下記に従って掃除 
をして < ださい。 

A 給油タンク受を取り出ず 


い 油 T 〇 


給油タンク受 


り 総由タンク受の 
し ごみや水を取る 


ごみや水を取る 

•給油タンク受を逆さにし、新聞紙 
などの上に居いて取る。 


3 給油タンク受を 

をとどお0にセットずる 


1力月に 
1回が上 


本体-温風吹出□の掃除 

•ほこりは掃除機で吸い巧る。 

♦油や巧れは、家庭用台所洗剤（中性）を薄めたものを 
付けた巧でふき、かわいたやわ5かい巧でふき取る。 


♦湿風吹出口は、ほこりや白い粉がつき変色ずることがありまずので、家庭 
用台所洗剤（中性）を薄めたちのを付けた巧でふき、かわいたやわ6かい 
布でふき取る D 


前面ガードの掃除 



:お願い（1\10了に£)^ 


♦本体をベンジン-シンナーなどでふかないで<ださい。 















曰常の点検とお手入れのしかた 


巧れたり、 
獅觸り 
に<<なつた 
とを- 


給油フイルターの交換 

• 巧れたり、好油が通りにくくなつた場合は 
交換して < ださい。 


給油タンク夏を巧日出し、 
巧油フィルターを巧巧の方 
巧に押してな油フイルター 
巧はずず 

給油タンク受 



古い 

給油フィルター 




2 


巧油タンク受の巧佣におる 
巧ちに、巧しいな油フイル 
ターの巧を fi し化む 


給油タンク受 



新しい 


給油フィルター 


お願い ( NOTICE ) 


給油フイルターは必ず取り付けてください。 
取り付けないで使巧ずると、器具の故障の 
原因になりまず。 


m 


1シースン I ; 

11111 lb 


クリーニング（か5焼き) 


灯油を気化させる部品にたまった夕ールを、 
か6焼きずることにより取り除きまず。 


次のよラなときはクリーニングをしてくださ 
い。（クリーニングは約2時間かかりまず） 
•デジタル表示に rui 7 j を表示したとき 
参点义しない、炎ぴかさい、黄乂燃烧になる、 
•においが強い 

•シーズンの終わりでおしまいになるとを 
(またはシースンの始め） 


C 晒「1^油受皿の灯油を完全に抜さ取5ないと 
ま船にな5ずクリ-こングできません。 


①フアンヒーターを室がに出ず 

•クリーニング中はにおいや煙が出まず。 

風齡由タンクと給油タンク受を取り出す 


上ぶた 


I 

受皿！ 


給油 

タンク受 


を 

リ J 


⑤油受皿及び給油タンクの灯油を給油 
ポンプで巧き、巧きをれないときは、 
な油を付属のスボイトで巧く 



1_ 適当な容器(約 1 L ) _ 

④お油タンク受、総由タンクを元通りに 

セツトずる 

•上ぶたを閉める。 

诵 の①〜④が終わった5、 

巧ページの f へ進んでください。 


g 遲励 

① 電源プラグをコンセントに差し込む 

② 運乾スイッチび「切」になつているか確認ずる 

•デジタル表示部に「…〇」表示しているときは、運輯スイッチを「切」にしてください。 

•運転スイッチが「切」でないと、次の操作がでさません。 

⑤ クリーニングボタンを約3砂間ピッと音びずるまで巧しつづける 

•デジタル表示部にに!]が表示されます。 

④運輯スイッチを r 入 J にずる 

•運転ランプが点なして、デジタル表示部の表示び[ I 国になり、クリーニングを開始します。 

⑥ に图表示が点滅ずるまで放担ずる（約2時間かかりまず） 

•デジタル表示部が尼固^に哥一に互…と変わり、区固表示が点滅ずると、クリーニングは終了です。 

⑥運輯スイッチを「切」にずる 


引き続き使用されるとを(シースン中り^ おしまいになるとき(シーズン終わり) 


①給油タンクに新しい巧油を給油し 
て本体にセツトし、約1分をに運転 
スイッチを「入」にずる 


誤って不良な油を使用したために、クリ 
一ニングするとを1回で完全に回復しない 
場合は、2〜3回巧ってください。 
クリーニングを途中で止めると効果びあ 
りません。 -[£ 到-表示になるまで行ってく 
ださい。 


① 電源ブラグをコンセントか6巧く 

② む猫ホ、 r 保管のしかた J にしたが 
つて保管ずる 

([1^29 ページ手順「5」降） 


♦クリーニング中に移動したりずると表示が点滅が態にな 
り、運転を停止します。運輯スイッチを「切」にし、再度 
手順⑤からやり直してください。 

♦クリーニング中は電磁ポンフの空巧ち音(ポコボコ)がし、 
送風になりますが、異常ではありません。 

• クリーニング中「カチッ」 r カチッ J と音がして、照明が 
一瞬変化することがあ0ますが、異常ではありません。 



〇〇 


□吕 


呂 


〇〇 

00 

© 
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日常の点検とお手入れのしかた 


广 デジタル表況こ 
rH 31 〜 H 33 J を 
表示したとき • 


油受皿に水がたまって 
いる場合がありまず 


油受皿の水の確認のしかた 

明るい場所で、給油タンク受を取り、油受皿の中を見るとホ了油と 
水び分離して二重に見えます。このよラなとさは、油受皿に水が 
たまっていますので、下記の手順にしたがって、油受皿のが抜き 
をして < ださい。 


1 市販の給油ポンプと付属の 
スポイトでな油を巧き取る 

•抜いた灯油の処分は、な油をお買い求め 
になった販売店にご相談ください。 


2 給油タンク受をセツトし、 
給油タンクに新しい灯油を 
給油ずる 


3 給油タンクを本体にセットし、 
約1分待って運転スイッチを 
「入 J にし、再庶义ずる 



給油ポンフ 
(市販品) 


給油タンク受 


適当な容器（約 1 L ) 



スポイト（付属品) 


V 


• このとさ白煙び出ることがあります。 

八 1回で点义しなかった場合、 
4再び点火操作ずる 


定期点巧について 



長期間ご使用になりまずと機器の点検が必要になりまず。 

2シーズンに1回程度、シーズン終了をなどに、お買い上げの販売店または修理資格者【財団法人曰本石油 
燃焼機器保守協会 （TEL 03-3499-2928) で巧うな術管理講習会修了者（石油磯器技術管理±)など】 
のいる販売店などにご相談され、点検依頼されることをおずずめしまず。 
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部品交规こついて 

UMOSili 


巧なが:巧用し夕1巧< だか 


交換部品は石油遠赤ヒーターをお買い上げの販売店でお求めください。必ず、純正部品 
をお使いください。 

不完全な修理は危険です。お買い上げの販売なまたは財団法人日本石油燃焼機器保守協 
会で行ラ技術管理講習会修了者（石油機器技術管理±)などのいる販売店などで修理を 
お受けください。 


消耗-劣化しやずい部品 

お質巧ミ由、不純な袖の®用により劣化しやずい 
部品 

給油フィルター、電磁ポンプ、気化器、 

温風吹出□、電磁ポンプフィルター、 

ソレノイド 


別凡 □□ 

給油フィルター 
給油ロロ金 
給油タンク（□金付) 


巧管のしかた 


♦ 使用期間により交換び必夏な部品 
電極ユニット、ホエンバン U 、 燃焼筒、 

給油フィルター、電磁ポンプフィルター、アー 
スリング 


A 給油タンクを取り出し、灯油を巧き取る 
I •水、ごみを残さない。（さび、穴あさの原因に) 

2 給油タンク愛の掃除をずる 

• 25 ページの手順「1」と「2」のみ行う。 


3 消义ずるまで燃やし切り、油受皿内のむ巧を 
巧属のスポイトで巧き取る 
•水、ごみを残さない。（さび、穴あきの原因に) 
• 急ぐ場合は市販の給油ポンフで油を巧く。 


4 クリー ニン グ（か5焼き）ずる 
(蚊2目ページ） 

参バーナーの寿命を延ばし、長くご使用 


いただ < ためでず。 

( T 本体、 燃焼， 温風空気取入ロフィルター、 
kJ 温風吹出□を掃除ずる 
2已ページ） 


6 電源コードを束ね、付属のスポイトととちに 
コードホルダー差し込み巧に差し込む 
(陣7ページ） 



つ 乾燥した場巧に保管する 
t 参傾けたり、横倒しにしない。 


♦灯油の廃棄 
• 本体の廃棄 


な油の廃棄化分は、'な油をお買いホめになった版売店にご相談ください。 
本化の廃棄処分は、給油タンク、油受皿の巧油を巧いてください。 
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型式の呼び 

AKF - PV 4 曰 3 N 

種 類 

気化式*強制通気お*強制対流お 

点乂 方式 

高圧放電自動点义 

使用 燃料 

口油 (JISK 22301号口油） 

暖房出力 

遠赤モード 

r 弓き」3.己 OkW 「弱」0.81 kW 

温風モード 

「強」 （ 最大 )4.50 kW r 弱」 （ 最ル )0.8 1 kW 

燃料消費量 

遠赤モード 

「強」 3.50 kW ( Q .340 L / h ) 「弱」 0.8 1 kW (0.079 L / h ) 

温風モード 

「強」（最大)4•日 0 kW (0.437 L / h ) 「弱」（最ル) 0.81 kW (0.079 L / h ) 

油タンク容量 

7.0 L 

燃焼継続時間 

遠赤モード 

「強」 20.6 時間「弱」 88.6 時間 

溫風モード 

r 強」1 6.0 時間「弱」 88.6 時間 

電源要圧及び周波数 

AC 100 V 50/60 HZ 

標準 適 室 

(暖房のめやず） 

20.0~26.5 m "(12 〜16畳） 

定格消費蜜力 

最大消費電力（点乂時） 610/61 0 W 

燃刷!消費電力「遠赤モード J 「勘24/27 W 、 「弱」 16/17 W 
燃焼時消費電力「温風モード」「強」 29/29 W 、 「弱」1目/ 17 W 
待機時消費電力 1.0 W /1.0 W 

運転騒音 
(正面）* 

遠ホモード 

1■強」 38 dB 「亂24服 

温風モード 

r 制 41 dB 「亂24祀 

巧 全 装置 

巧震自動消义装置不完全燃焼防止装置点义を全装置停電 
ま全装置過熱防止装置消し忘れ消乂装置給油時消乂装置 

が お 寸法 

高さ己 39 mm X 幅日 06 mm X 奥行 328 mm (置台を含む） 

賀 星 

1 4.2 k 呂 

付属品 

スポイト 


※騒音の数値は J 旧測定法 ( S 3031) に基づく測定値でず。 
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巧証と アフターサービス 


保証含について 

添付しておりまず保証書は販売店でお渡ししまずから、所定牵項の記入および記載内容をご確認のラえ保管してください, 




保证巧酉!はお頁い上げの日より1年間でず。 

心 J 


• 保証書の記載巧容によりお買い上げの販売店び修理いたしまず。その他の詳細は保証含をご K ください。 
♦保証期間び過ぎてからの修理については、お貿い上げの版売店、または当社にご巧談ください。 

お客さまの宿望により有料修理いたしまず。 

この取扱税巧害と本体に表示をれている祭止事巧-をち寧項および通巧使用に反して 
使用をれた場合のが巧 • »故は捕いいたしません。 


国 


捕修部品の保有期間について 




石油追ホヒーターの滞を用せ能部品の保育期剧ホ製造巧切り後、目年でず。 




♦ 性能部品とは、製品の機能を維持ずるために必要な部品でず。 

転居される場合 ， 

♦転居のときなど車で運搬ずる場合は、給油タンクを巧を、油受ざ5のな油を巧を、横倒しやおめにしないで 
運搬してください。振動や傾いたときに灯油がもれます。また故障の原因にもなりまず。 


日 本エーアイシー で 検索してください I 

八 

www.aladdin-aic.com 


愛巧 点 巧 


口 


長年ご使用の石油适ホヒーターの点検を！ 


このよラな 


ち0ませんか 


参油をれびする 

•白煙が出た0、強いにおいびずる 
•運転中、異常な音びする 
• 何度ち同じエラー表示び出る 
• その他の異苗や故障びある 


-ご相談や修理は- 

• 故障修理を依巧されるときは 

次の事項をご連絡ください。 

①故障の状況 
⑤型式 （ AKF - PV 453 N ) 

⑤ 製造番号（本体ち側面のラベルに記入してあります） 
④お買い上げ年月日 

⑥ おなまえ、おところ、電話番号 

•修理に出ずとを、運搬ずるとをは 

給油タンク、油受皿のな油を抜いてください。 

♦お客さまメモ 

ア フターサービスの ご連絡に便利で ず。 


石油巧巧ヒーターの捕修用せ巧巧をの巧甫期巧は 
BBtfJ 切り後、6年です。 


巧障や事故防止のため、スイッチを 
切り、コンセントか5電漏プラグを 
あし、て販売店に点検-修理をご相談 
<ださい。 


《2シーズンに1回程度の定期点検をおすずめします。 


巧盾•修理の 瞭の連 iiS 巧 

修理•が障などのアフターサービスについてご不明な点 
はお賈い上げ販売店か、下記へお問い合わせください。 

日本エーアイ•シー巧な含社お客さま巧談室 

^0120-88-3090 

受付時間：平曰 9: 00 〜 17:0 日 
(±曜•曰曜•祝日-夏季休暇-年末年始を除く） 


お買い上げ年月日 
お買い上げ販売店 


年月 曰 


電話 （ 


担当 


日巧エー•アイ•シー株ぶき巧利:巧7日ぶ462ち*醜ほホ賺町39地 ft B 0790(44)1025 
T II •••、一 ■ム FAX 0790(44)21 91 

この商品は巧かでは使用でをません 。 (FOR USE IN JAPAN ONLY ) 
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